Mgr inż. ANDRZEJ 


CHRUSZCZYK 


NAJUKOCHAŃSZY SYN, MĄŻ, OJCIEC I BRAT 
Z-CA DYREKTORA D/S ADMINISTRACYJNYCH AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 41, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 9 marca 1991 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek 14 bm. o godzinie 12.30 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


RODZICE, ŻONA, SYNOWIE, SIOSTRA, SZWAGIER I RODZINA. 


